Za duszę Ś. p. 


WŁADYSŁAWA Pomian SWOLKIENIA 


jako w pierwszą rocznicę Śmierci 


odprawione zostanie 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


we wtorek dnia 21-go kwietnia 1914 roku o godzinie 9-tej rano 
w kościele św. Barbary. 


Zaklad pogrzebowy J. Horak w Krakowie. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


